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स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato paling to given to the Part to order that it may be fled as a separate 

compilation 
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स्वास्थ्खे और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( i ) नियम 150 के पश्चात् निम्नलिखित मंतःस्थापित किया जाएगा 

अर्थात्:- - 
( स्वास्थ्य विभाग) 
... " " . नई दिल्ली, 21 सितम्बर , 1981 

" 150-क . प्रसाधन सामग्री के मानक : - इन नियमों के उपबंधों 

के अधीन रहते हुए, प्रसाधन सामग्री के मामक वे होंगे जो अनुसूची 
सा० का मि० 518 ( म ),- - केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन 

प में विहित किए जाएं । " ; 
सामग्री अधिनियम, 1940 ( 1940 का 23 ) की धारा 12 मौर 
33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पौषधि तकनीकी 

( ii ) अनुसूची फ में , प्रारूप 34 में 7. जांप और विश्लेषण 
सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् पौषधि पौर प्रमाधम सामग्री 

के परिणाम , शीर्षक के अधीन प्रविष्टि ( प ) के स्थान पर 
नियम, 1945 का कतिपय पौर संशोधन करना चाहती है । जैसा 

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : - -- 
कि उक्त धारामों में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित 

( घ ) इसमें प्रति दस लाख में सीसे के . . . . . . . . भाग और प्रति 
प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 

दस लाख में मार्सेनिक के . . . . . . भाग से अधिक भाग नहीं है । 
जा रहा है , जिनके उसमे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके 
धारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से नम्बे विम 

इसमें प्रति दस लाख में सीसे के . . . . भाग और प्रति यस लाप 
के पश्चात् विचार किया जाएगा जिसको इस राजपव की ,जिसमें अधिसूचना 

में पार्सेनिक के . . . . . . भाग से अधिक भाग है । 
प्रकाशित की गई थी , प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 

( iii ) अनुसूची "८ " के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची पन्न: स्पापति 
उपरोक्त अवधि में ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उस्त 

की जाएगी, अर्थात् : 
प्रारूप की भावत ओ मी माक्षेप या सुकाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , 
केनीय सरकार उन पर विचार करेगी । 

" मनुसूची " " 

(नियम 150-म देखे ) 
प्रारूप मिपम 
1. इन नियमों का मक्षिप्त नाम प्रौषधि और प्रसाधन सामग्री ( संशोधन ) 

प्रसाधन सामग्री के लिए मानक 
. 

____ " 1 परिसाधित प्रसाधन सामग्री के मानक निम्नलिखित परिसाधित 
नियम , 1981 है । 

प्रसाधन सामग्री, भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय समम पर मधि 
____ 2. पौषधि भोर, प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 में , 

कषित भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होंगी:---- 
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त्वचा के लिए पार 
शिशुमों के लिए पचा पाउडर 
योत पाउसर 
पति पेस्ट 
त्वचा कीम 
केश तेल 
HT377 97 HITECT # 
कृत्रिम अपमार्जक पर भाधारित शेपू 
फेग क्रीम 
मास। करण केश रंजक द्रय 
कोलोम 
(H X 11013/3/ 81- f100poq # ottor fro 40 TO ) 

पार० के० सिपल , संयुक्त सचिव 


DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Drugs and Cosmetica 
(Amendment) Rules, 1981. 

2 . In the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 , (i) after rulo 150 
the following rulo shall be inserted, namely - 

" 150 - A . Standards for Cosmetics. – Subject to the provisions 
of th¢ge rules , the standards for Cosmetics shall be such 
as may be prescribed in Schedulo $ ." ; 

( il) In Schedule A , in Form 34 , under the heading 7. 
Results of test or analysis for the entry ( d ), hte following 
entrics shall be substituted , namely : - 

( d ) It contains not more than . . . .. . . . . parts per million 
of Lead and . . . . . . parts per million of Arsenic. 


It contains more than - - parto per million of Lead 
And 

parts per million of Arsenic . 
( iii ) After Schedule R the following shall be inserted , 
namely : 

" Schedulo s 

(Sço rule 150 - A ) 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Departmont of Health ) 
Now Delhi , the 21st September, 1981 

NOTIFICATION 


Standards for cosmetics : 

" 1. Standards for Cosmetics in finished form . The follow 
ing Cosmetics in Anishod forin shall concern to the Indian 
Standard specifications laid down rom time to time by 
the Indian Standards Institutions : 


G . S . R . 518 ( E ).-- - The following draft of certain rulos fu 
thon to amend the Drugs and Cosmetic , Ruleo, 1945 , which 
tho Central Government proposos to make after consulta 
tion with the Drugs Technical Advisory Board , an excrcise 
of tho powers conferred by soctions 12 and 33 of the 
Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940 ), is hereby 
published as required by the said sections for the infoma 
tion of all persons likely to be affected thereby and notice 
is hereby given that the said draft rules will be taken into 
conslderation after the expiry of a perioxi of ninety days 
from the date on which the copies of the Oficial Gazetto 
in which this notification in published are available to the 
public . 


Skin Powdors 
Skin Powder for infante 
Tooth Powder 
Tooth Paste 
Skin Creams 
Hair Oils 
Shampoo , Soap - based 
Shampoo , Synthetic -Detergent based 
Hair Creams 
Oxidation hair dyeu, Liquid 
Cologno. 

(No. X . 1101313 /81-DMS& PFA ) 

R . K . SINGHAL , Jt. Socy . 


Any objections or suggestion , which may be received 
from any person with respect to the said draft rules beforo 
the expiry of the period as spoclfied will be taken into 
consideration by the Central Government. 
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